NEDRE I Lå 



Nr. 9a Klasse - 

17 C 

19 G 

21 a 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Bebyggelse 



Gate 

Bet eg no Ise 


Nedre Ila nr * 9 a 






Eier 1970 
Takst kr. 
Bruk 


Trondheim kommune 

35 OOO Areal tpmt ^53 m* bygninger 

Bolig 


m 




Opptart 


tidligst senest 






XJfcHT 

Siste brann Tidligere branner 




ANTATT 


Byggherre 
Arkitekt 




Oppr. bruk 




Plantype 








Hovedmål 




Etasjer 


2 


Grunnmur 
Vegger 


Pusset stein 

Tømmer, liggende faspanel 


Kieller 

Under 


hele huset. 


Tak 


Saltak. tegl» Gesimskasse 







Eksteriør Jevnt fordelte krys spo stvinduer nrw to ruter i de 

nederste* Flat omramming m. fortanning under over- 
bord • 

interior En del opprinnelig list eprof iler 



Gårdsplass, Heller. Trist 

uthus To etg, bind. verk. Dårlig 

Ombygging ^ ^ ^ ^ ^ 

1878 " " 15/6 (BA) 

1879 Uthus rest for h.bygn. Bordkledt bindingsverk (BA) 



Tegninger, oppmålinger 



ønskelige forandringer 
Generell oppussing 



Omgivelser Negative 

I oppløsning 



Vedlikeholdstilstand C 

Antikvarisk tilstand C 

Arkitekturvurdering C 
Miljøvurdering 

Prioritering 



Dato 2J t k.7^ 
Sign J.T 



Gate Nedre Ila 




Ctsirj» hilder 


Foto 


Litteratur 

i 


Kilder 




Tidligere bygning 




brent /rev et 




Kultur-, personalhistorie 


Reguleringsplan 




Til hinder 




for bevaring? 




Fremtidige planer 


- 





ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Nedre Ila 

Betegnelse 


nr. 1 7 




Eier 1970 Munkvoll, Olav 

laKsi Kr. ^^tUuu Areal (omi 1 m r 

Bruk Bolig 




m 


Oppføn tidligst 


se ne si 


j-% m Lr r i n n 

Omkring 


Siste brann Tidligere brenner 






Byggherre Edv. Gunnerius Myhre 

Arkitekt 




Op pr. bruk 


Plantype 






Hovedmål 




Etasjer 2 


Grunnmur Pusset stein, hel* 
vegger Tommer , stående panel» 


Kjeller 

Delvis, 


Tak Saltak, valmet mot veit* Tegl» 




Ekstertcr Jevnt fordelte tofags vinduer 
lert empirelign. omramming. Nydelig 
floyet f yllingsdor. 3 

jnterier Modernisert. 


m. tre ruter. Flat profi- 
portal m. halvsbyle. To- 


Gårdsplass, Grus, uryddig» Bakgård hellelagt, 
uthus Roykeri. 


Ombygging 

1866 Se prot» 7.8. (BA) 

1923 Stall og redskapsskur. (BA) 

1944 Ombygg av stall til roykeri. (BA) 

1952 Storhus m. pipe. 2 WC i sorostlige del av uthusf loy. (BA) 


Tegninger, oppmålinger 

1923 Planer, snitt, fasade 
1944 Planer, snitt for royk 
1952 Sit. plan 1 : 100. (BA) 


for stall og redskapsskur, 1 : 1 00. (BA) 
eri, 1:100. (BA) 






ønskelige forandringer 






Forgård ryddes. 






Omgivelser 

Negative. 






Vedlikeholdstilstand B 

Antikvarisk tilstand B (Portal A.) 

Arkitekturvurdering B 

Miljøvurdering B 






Priori*ering C 

Bor evt. flyttes. 






Dato 24.9.74 

Sign J* T. 



Gate Nedre Ila 




nr. 1 7 




Eldri» bilder 




Foto 










Æ 

W 


Litteratur 






• 

■ 


Kilder 




1 

■ 


f 


Tidligere bygning 
brent/revet 


• 


e 


fl 


Kultur-, personalhistorie 


Éi * 


* 




» o 


• 


m 

m 


Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 


fl 




- 

* t 
t 


Fremtidige planer 








c 

• 4*1»' 


i 

■ 


<* 


? 

: 


P 

fr 






• □ 


X. \ 

b 

m 

i « • 









ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate 

Betegnelse 


Nedre Ila nr. 19 






Eter 1970 

*s Lp ^ T L# w 

1 a KSI KT. 

Bruk 


Jacobsen, Leif 

_} UUU ftreai lOmi ju j m , oyyninger 

Bolig 


rrr 

m 






1 OM- j UGUysi senesi 


AitiL rinn 

OmKi ing 




Siste bf ann 


Tidligere branner 


1NTAT1 




Byggherre 
Arkitekt 


P^A.Hau^an 


Op pr bruk 




Plantype 








Hovedmål 




Etasjer 2 




tør unnmuf 
Vegger 


JrliS bel O IcXU 

Tømmer stående panel 


Kjeller 

Under hele huset 




Tak 


Saltak, tegl. 






Eksteriør 
interiør 


Enkel fasade m. jevnt fordelte to- fags vinduer m. 
tre ruter. Plat omramming nu empire lign. over- og 
understykke. Eldre smårutede vinduer på gårdsside * 
Eldre dører og lister* 


Gårdsplass, 
Uthus 


Velholdt forhage. Brolagt gårdsplass. Trivelig 
To et. bindingsverk. Ubebodd. Bra 




Ombygging 



1916 Innredn. av størhus i kjelleren. Ny pipe (BA) 



Tegninger, oppmålinger 

1916 Planer 1. et. og kjeller. Snitt, fasade 1:100 (BA) 





ønskelige forandringer 




Omgivelser 




Uten sammenheng 




Ved likehold st i I stand B 




Antikvarisk tilstand B 




Arkitekturvurdering B 




Miljøvurdering B 




Prioritering C 




(bør evt. flyttes) 



Dato 23.9.7^ 
Sign J . T . 



Gat© Nedre Ila 



Eldre bilder 



nr. 13 



Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent /revet 



Kultur- personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 



Fremtidige planer 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Nedre Ila nr. 21 a 

Betegnelse 




Eier 1970 Rabben, Paul 

1 , _ X ■ A _#■_. Mk B _ M J J — J ' n mm, 1 mm, * jm. m 

Takst kr ZU.000 Areal tomt J_!D m„ bygninger 

Bruk Bolig 


m 


rf__ _ É — 1; 11 _É É ■ _ _ ■ _ _ ______ IL 

Oppfort tidligst senest 


omkring 


KJENT 

Siste brann Tidligere branner 


AK " i" T 


Byggherre 
Arkitekt 


Oppr. bruk 


Plantype 




Hovedmål 


Etasjer 


Grunnmur rUSSei SXein, SprUKKei . 

vegger Tommer, stående panel . 


1 jP ■___■__ 

Kjeller 

Delvis. 


Tak Saltak, tegl. 




Eksteriør Enkel fasade m. to-fags vinduer i grupper, tre ruter i 
faget. Flat omramming m. markert over- og understykke. 


Interiør 




Gårdsplass, Trang, hellelagt. Overgrodd forhage. 
uthus To et. bind.verk. Ubebodd. Meget dårlig. 


Ombygging 

■ 


Tegninger, oppmålinger 

Mappe mangler hos BA. 6.12.73 BT. : 




Ønskelige forandringer 




Omgivelser 

I opplosning. 




Vedlikeholdstilstand C 
Antikvarisk tilstand B 
Arkrtekturvurdering B 
Miljøvurdering B 




Prioritering 




Dato 24 . 9 . 74 
Sign J.T. 



Gate Nedre Ila 



nr. 



21 a 



Eldre bilder 



Foto 



il 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 


« 




« 


a 
* 


• 


* 


Fremt idige planer 



■ 



